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Scenario 1: P.M. meets 3rd Quarter 1987 Forecast, 
R.J.R, matches 3rd Quarter 1986 Volume. 
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3rd Qtr. 1987: 

134,ojf5 

52,079 

38.8$ , 

+0.6^ (4? 

44,462 

-2.4* 

-0.8% 

0.0% 

Load 

STttCh 

408,2#2 

3rl0^ 

6,413 

1st 9 months: 

153,351 

37.56 ^ 

135,818 


-2.4% 

+0.2%' 

+1.00 ^ 

-0.2* 


r 

33.1* 

33.2^ 

+0.7^ 
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Scenario 2 : P.M. misses 3rd Quarter 1987 by 500 million, 
R.J.R. matches 3rd Quarter 1986 Volume. 

a c 

3rd Qtr. 1987: 133,5 tS/if 51,579 38.6* 

-2.f% -1.8* +0.39- 


3 


Load 

1st 9 months: 



407,712 152,851 

-2.6* ^ -0.1* 


37 At 
+0.9*> 


44,462 

0 . 0 % 

6,413 


135,818 

-0.2* 


33.il? 

+0.9JT 

33.31+-" 
+0.80 ,_ 


Scenario 3: P.M. misses 3rd Quarter 1987 by 1 billion, 

R.J.R. matches 3rd Quarter 1986 Volume. 

0 *0 
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3rd Qtr. 1987: 

Load 

133 :Sr~ 

Iff 

y 

407,212 
-2.7* *"■ 

51,079 

-2.7* 

A.inl 

iU C-y 

/fyf 

38.ar 
+0.1*^ 

44,462 

0.0* 

6,413 

33.4£ . 

+1.0# 

1st 9 months: 

152,351 

-0.4* 

37.41 ^ 
+0.85 ^ 

135,818 

-0.2% 

33.35 t -"" 
+0.84 u " 


Scenario 4 : P.M. misses 3rd Quarter 1987 by 1.5 billion, 
R.J.R. matches 3rd Quarter 1986 Volume. 


iT 


3rd Qtr. 1987: 

Load 

132,5,55 
-3.5% v/ 
-&7S89- 

50,579 

-3.7% 

MW 

38.1* . 

-.otb 
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0.0% 
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33.5/ 

+1 -i? 7 

1st 9 months: 

406,712 . 

-2.8% ^ 

151,851 

-0.8% 

37.33 

+0.77 

135,818 

-0.2% 

33.39 . 

+0.88 1 — 
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Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/pxwj0004 
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